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Ingresar en la sección Usuarios Registrados de la pagina web 
de SATI-Q https://www.satiq.net.ar 


USUARIOS REGISTRADOS 
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HOME SATI-Q INFORMES TUTORIALES INVESTIGACIÓN RECONOCIMIENTOS NOVEDADES CONTACTO 
SATI-Q 


Ingresar con sus credenciales a la sección 


Usuario : es su mail de contacto registrado en el Programa 
Clave: es la clave personal que Ud. asignó o el numero de serie 


LOGIN DE USUARIOS REGISTRADOS 


gestion@sati.org.ar 


Si Ud. desea que su Unidad forme parte del programa 
SATI-Q, puede solicitario a la Sociedad Argentina de 
Terapia Intensiva (SATI) 


e Ingresar en la solapa LOGIC 
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Bienvenido LOGIC TEST 


Cerrar Sesión 


CONSULTAR O SUBIR MODIFICAR CLAVE 
ACTUALIZAR SU BASE DE DATOS DE INGRESO A LA 
LOS DATOS DE ON LINE SECCIÓN USUARIOS 


REGISTRO DE SU REGISTRADOS 
UNIDAD 


e Através de la solapa LOGIC, Ud. podrá acceder a la plataforma 
y ver los datos de las distintas redes participantes 
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e Alingresar en la plataforma , usando distintos filtros, Ud. podrá 
visualizar los datos en forma consolidada para cada año. 


CONSULTAR/ACTUALIZAR LOS SUBIR SU BASE DE DATOS ON MODIFICAR CLAVE DE LOGIC 
DATOS DE REGISTRO DE SU LINE INGRESO A LA SECCIÓN 
UNIDAD USUARIOS REGISTRADOS 
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O Consolidated Evolutive 


«Previous year: 2021 ~ Net 


Admissions Age Readmission <48h SOFA Renal Replacement Therapy 
o, o, 
267,871 58.8 years 2.09%/ 5,601 3.5 points 4.56%/ 12,221 
Mechanical Ventilation LOS Mortality 
Patients Mean ICU Hospital icu Hospital 
0, o, o, 
32.87%/ 88,040 3.7 vays 3.6 days 14.2 cays 6.41%/ 17,181 7.35%] 19,688 
» 

Registry w Country Admissions Age Readmission SOFA Renal Replacement Mechanical Mechanical Ventilation ICULOS Hospital LOS ICU Mortality Hospital 

<48h Therapy Ventilation Duration (days) (days) (days) Mortality 
SATI-Q Argentina 18,462 56.8 2.30% | 424 1.77% | 326 34.72% | 6,410 0 26.05% | 0%10 
Argentina 4,809 
JIPAD Japan Japar 52,238 57.7 5.18% | 2,705 4.0 8.29% | 4,331 39.71% | 20,745 ? À 3.94% | 2,058 8.71% | 4,552 
RIS India India 12,983 58.0 0.47% | 61 25.66% | 3,331 


e También podrá ver la tendencia de los distintos indicadores desde 
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Patient Groups 
« Previous year: 2021 v Next » 
Age Readmission <48h SOFA Renal Replacement Therapy 
58.8 years 2.09%/ 5,601 3.5 points 4.56%/ 12,221 
LOS Mortality 
Mean ICU Hospital ICU Hospital 
3.7 vays 3.6 cays 14.2 days 6.41%/ 17,181 7.35%/ 19,688 
» 
Admissions Age Readmission SOFA Renal Replacement Mechanical Mechanical Ventilation ICULOS Hospital LOS ICU Mortality Hospital 
<48h Therapy Ventilation Duration (days) (days) (days) Mortality 
18,462 56.8 2.30% | 424 1.77% | 326 34.72% | 6,410 0 26.05% | 0%10 
4,809 
52,238 57.7 5.18% | 2,705 8.29% | 4,331 39.71% | 20,745 3.94% | 2,058 8.71% | 4,55; 
12,983 58.0 0.47% | 61 25.66% | 3,331 12.46% | 1,618 
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httos://www.icubenchmarking.com/ 


@PlatformLogic 
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www.satig.net.ar 
@satiqgroup 


htips://www.facebook.com/satiq.net/ 


